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"Königreich Preußen: 
(®) Kreis PrHolland, | ER 
(Reg-Bez.Königsberg. Maßstab wwcboo der natürl.Länge. 


Herausgegeben von der Kartogr. Abteilung der kgl.Preuß.Landesaufnahme 1913. Die Zahlen geben die Höhen über Normal Nullin Metern an. 
Im Gradnetz der Landesaufnahme liegt Greenwich 1739576 6.0 E 
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Aufgenommen von der Topogr: Abteilung der Kgl.Preuß.Landesaufnahme 1909. 


Auflagedruck 1915. 


Vervielfältigungsrecht vorbehalten. 


